جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

3 رمز المدر 141 رقم من 1 إلى‎ r 
المدرسة: ثانوية ريحانة المصطفى للبنات‎ 

الفرع: إحيان ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 19 MAM‏ 





1 | 1001 | اببيل نافع عبد الجيارجاسم ____| 64 | صف | 72 | 54 | 50 | 51| | ميد | 6 | 0 


| 2 | 102042141002 _| استبرق احمد عبد عداي | 65 | 29 | 76 | 50 | 58 | 55 | 2 | معد | 0 | 0 

| 3 | 102042141003 | اسراء احمدحمزةخضير | 59 | 68 | 52 | 50 | 56 | 56 | | نجع | 341 | 56.83 

4 | 102042141004 _| اسيا عبد الرحمن حسين حمود | | م | 29 | م | 25 | 22 | 24 | | معد | 0 | 0 

5 | 102042141005 _| ايات زياد خلف جاسم _______| 38 | 50 | صفر | 238 | صفر | صفر ||| | معيد |[ 0 | 0 

6 | 102042141006 _| اية خالد حميدحسين | 86 | 94 | 98 | م | 86 | صفر |[ | | معيد |[ 0 | 0 

| 7 | 102042141007 [ايمان منصور عراك حمادي____ | صفر_ | 56 | صفر | 68 | 50 | 71 | | معيد |[ 0 | 0 

8 | 102042141009 | بتول وليه عبد الكاظم فارس | 91 | 90 | م | م | 80 | 78 | | معد |[ 0 | 0 

| 9 | 102042141010 _| تبارك جبار صالح جياد_0_ | 88 | 92 | م | 86 | م | صفر |[ | | معد |[ 0 | 0 

10 | 102042141012 | تبارك حسن صالح فياض 11 | صفر | 80 | 76 | صفر | 59 | م | | معد |[ 0 | 0 

| 11 | 102042141013 _| تبارك حسن عبدالهحمد 1 | 93 | 97 | 100 | 100 | 98 | 91 | | ناجج | 579 | 96.50 

12 | 102042141014 | تبارك حميد ابراهيم خضير_______| 90_ | 81 | صفر | عشر | م | 88 | | معيد |[ 0 | 0 

13 | 102042141015 | تبارك سرحان فرج حسان 1 | صفر | 100 | 92 | صفر | 92 | 94 | معد | 0 | 0 

14 | _102042141016_| تبارك منير وهاب محمد | 69 | 73 | 91 | 56 | 70 | 73 | | ناهج | 432 | 72 

15 | 102042141017 | تبارك وسام جميل محمد ___| 55 | 70 | م | م | صفر | 59 |0 | معد | 0 | 0 

0 لا اك‎ 39219 O اق‎ N E 3 

| 17 | 102042141019 _| حنين ضياء سلم داوود | |[ 86 | 94 | 89 | 75 | 57 | 76 | | ناجج | 477 | 79.50 

0 ole) 7 vial e oo |o | 76| حية اس تج سست‎ 10204214102015 

19 | 102042141021 _| ديار خالد احمدكاظم _______ | 85 | 87 | 70 | 56 | 87 | 77 |__| نجج | 462 | 77 

20 | 102042141022 | رؤى صفاء خيري عبيدر||_ | 74 | 87 | 70 | 84 | صفر | 69 | إمع| 0 | 0 

21 ]| 102042141023 | زهراء سعدون حمد حمود|_ |[ 87_ | 88 | 96 | 82 | صفر | 84 | | معد |[ 0 | 0 

| 22 | 102042141024 | زينب علي نوري مظهور1_ |[ 92 | 94 | 97 | 78 | 91 | 98 | | ناجج | 550 | 91.67 

| 23 | 102042141025 | زينة ناظم نايف فرحان_0_ | 54 | 50 | 68 | 57 | 71 | 71 | | نجع | 371 | 6183 

24 ]| 102042141026 | سارة شهاب احمدعبد | صفر | 94 | صفر | م | 36 | صفر |[ _ | معيد |[ 0 | 0 
25 7 أسارة صلاح سالم جبير 76 91 صفر 76 صفر 0م معيد 0 0 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

3 رمز المدر 141 رقم من 2 إلى‎ r 
المدرسة: ثانوية ريحانة المصطفى للبنات‎ 

الفرع: إحيان ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور ف 








0 اك لك اك‎ SECIS SE 2 222 TTR 
0 | 0 | سارة معمر صلاح ناجي || 68 | 64 | 54 | صفر | 50 | 83 | | معيد‎ | 102042141029 | 27 | 
0 | 6 | إسباعاص محمد مهست | 99 | 90 | م | 99 | 988 | 100 | | ميد‎ 102042141030 | 28 
0 | 0 [| سبأقيس عبدخليفى || 73 | 76 | 82 | صفر | 61 | صفر | | معيد‎ | 102042141031 | 29 | 
86.50 | 519 | سجاخميس علاوي ضعين || 94 | 77 | 99 | 76 | 74 | 99 | | تاجح‎ | 102042141032 | 30 
0 | 0 | صباناظم عبد مشعان || 81 | 64 | 80 | صفر | 72 | 93 | | ممعيد‎ | 102042141033 | 31 
0 ا 0ت‎ 2 oS 
0 | 0 | ضحى فلاح حسن خميس ||| 64 | 60 | 79 | 37 | 59 | 54 | | ميد‎ | 102042141035_ | 83 | 
0 | 0 | طيبة سلام نجم عبدالله | 68 | 62 | 54 | صفر | 42 | 67 | | معيد‎ | 102042141036 | 54 | 
68.17 | 409 | طيبة كاتب محمدمطر | 62 | 79 | 76 | 53 | 66 | 73 | | ناجج‎ | 102042141037 | 35 | 
0 0 | طيبة محمد نصيف جاسم | 64 | 67 | 76 | 65 | صفر | 82 | | معد‎ | 102042141038 | 36 | 
0 | 0 | عائشة احمد عباس منخي || 91 | 88 | 100 | صفر | 88 | 88 | | ممعيد‎ | 102042141039 | 37 | 
0 | 6 | |غيدصلاج مهدي محمد 2222 | 96 | 97 | 100 | صفر | 99 | 100 | | معب‎ 102042141040 | 38 
82.50 | 495 | فاطمة احمد حمزة صالخ | 85 | 86 | 94 | 64 | 72 | 94 | | تاجح‎ |_102042141041_ | 39 | 
0 | 0 [| فاطمة حكيم علاوي ضعين _| 71 | 66 | 65 | صفر | صفر | 83 | _ | معيد‎ | 102042141042 | 40 | 
0 | 0 [| فاطمة سعد جميل حمادي | 36 | 75 | صفر | م | صفر | م | | ميد‎ | 102042141043 | 41 | 
0 | 0 [| فاطمة فواز حميدحسين || 50 | 69 | 32 | صفر | صفر | 41 | | معيد‎ | 102042141044 | 42 | 
76.33 | 458 | فطمةكامل حمد هاشم_|_1_ | 72 | 75 | 80 | 75 | 67 | 89 | | نجع‎ | 102042141045 | 43 
94.50 | 567 | لبنا عبد الامير سعيد جاسم | 90 | 91 | 100 | 100 | 95 | 91 | | ناجج‎ | 102042141046 | 44 | 
0 | 60 | | |72| 65 | 768 | مريم باسم فرج حسين | | 78 | 64 | م‎ |_ 102042141047 | 45 | 
0 | 0 [| مريم رحيم محمود شرموط_____ | صقر | 54 | صفر | صفر | 50 | صفر | _ | معد‎ | 102042141048 | 46 | 
0 | 0 [| مريم ماجداحمدحمزة || 90 | 80 | صفر | صفر | صفر | 76 | | معيد‎ | 102042141049 | 47 | 
0 | 0 | | | 50 | 50 | 50 | 28 | 53 | 65 | 2222 |ملاك خالد نجم خليقة‎ 1020421410560 | 48 
82.83 مهاكريم محسن فزع || 85 | 71 | 86 | 73 | 87 | 95 | | ناجح‎ | 102042141051 | 49 | 
0 0 ميسم كاظم جمعة دحبوش صفر 1 | 93 | صفر | 92 | 97 معيد‎ | 102042141052 | 0 
عبد الأمير لعيبي حسن‎ 


مدير المركز 
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لمدں رة 1 رمز المدرسة ٠‏ 141 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
المديرية : الكرخ الآ 

7 لكرخ الاولى المدرسة: ثانوية ريحانة المصطفى للبنات 
الفرع: إحيائي الدور الأول 19 2 













[تستسل] الرقولاستحتي ‏ | ماسب | اتريية | رة ] اعيام |لرياضيت] العسياء | لتيزياء | الات | اة | جوع | سحل | 

5 1020214055 تامس عدشحيت | 96 | 92 | 94 | 85 | 95 | 80 | | نتن | 550 9165 

52 | 102042141054 |ناليثمصودعيس 222 | 65 | 48 | 35 | 38 | صفر | 68 |0 0 | 

531 | 102042141055 نور عزيز جسم مد | 75 | 73 | صفر | 52 | صقر | 56 | 

54 | 102042141057 | هبه ايد تيف ب 22 | 77 | 685 | 78 | م | 66 | 980 | 
| صفر | 
55 | 







| 55 | 102042141058 _| هبه ثائر مرداس صالح ____| 94 | م | 82 | صفر | 69 | 
١‏ 56 102042141059 _| ھدی سین امان رضت اا | 78 | 62 | 50 | 30 | 50_ 
اا CL‏ ا 2101 4 :18 الاك 





مدير المركز 





